Nota tepid 11 (2) : 90-98 ; 31.VIII.1988 


ISSN 0342-7536 


In Memoriam Dr. phil. Walter Forster (1910-1986) 

Thomas J. Witt 

Tengstrafie 33, D-8000 Munchen 40. 



Walter Forster in Hongkong (Aufnahme vom 10. August 1980). 


Am 25.12.1986 verstarb nach langerer Krankheit Dr. Walter Forster. 
Betroffen trugen wir Entomologen, die Mitglieder der Munchner Entomo- 
logischen Gesellschaft und die Mitarbeiter der Zoologischen Staatssamm- 
lung, Munchen, ihn am 30. Dezember zu Grabe. 

Walter Forster wurde aml2.7.1910als Sohn von Ernst Forster und dessen 
Ehefrau Ema, geb. Hormann von Horbach, in Augsburg geboren. Seine 
humanistische Ausbildung erflihr er am Aima-Gymnasium in Augsburg. 
Nach dem Abitur studierte er an der Ludwig-Maximilian-Universitat in 
Munchen und an der Universitat Konigsberg. Im Jahre 1936 promovierte er 
zum Dr. phil. bei Prof. Dr. H. Krieg (Forster, 1936). 
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